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UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS 


Área Programa General Roca - Hospital Francisco López Lima 
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Hospital Alemán 
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Hospital de Clínicas José de San Martín 
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Hospital José María Cullen 

Hospital Municipal Dr Emilio Ferreyra 

Hospital Naval Pedro Mallo 

Hospital Privado Centro Médico de Córdoba 
Hospital Provincial de Rosario - UTIA 

Hospital Regional de Comodoro Rivadavia 
Hospital Regional de Ushuahia 

Hospital Regional Dr Jose A Ceballos Bell Ville 
Hospital Regional Río Grande - UTIA 

Hospital Zonal Caleta Olivia Padre Pedro Tardivo 
Instituto Alexander Fleming 

Instituto del Corazón (INCOR) 

Sanatorio Adventista del Plata 

Sanatorio Británico de Rosario 

Sanatorio de la Ciudad 

Sanatorio Garay(UU A) 

Sanatorio Nosti 

Hospital de Alta Complejidad Presidente Perón (UTI A) 
Sanatorio San Lucas 
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